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Mac Og 版セットアップガイド 

HDPS - U シリース 


M - MANU 200577 -01 


取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙【①はじめにお読みください】の【箱の中には】参照） 
本製品のくわしい説明は、弊社ホームぺージよりオンラインマニュアルをダウンロードしてください。 


使えるようにする 


2 
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八 C ^ ±コまぃ-ナ まだホ^製品!を g 続しなし、で<ださい。 

Uo を起動しまも 本製品は手順4になってから接続しまず。 

本製品 1 U 外の USB 機器をできるだけ取り外します， 


下の作業を行います， 

X Mac OS X 1 0.4-1 0.己で;本製品を FAT 32 フォーマットで'お使いの場合は、手順4へお進みください。 

「みスクユーティリティ ODisk Utility ) 」を起動しまず。 

[起動ボリュームト[アプリケーシヨン]一[ユーティリティト[みスクユーティリティ]を開きまず， 


4 


本製品を接続します。 


〇 USB ケーブルを本製品にまっすぐ接続します。 

〇本製品を USB ポートに接続します。本製品の電源ランプが点灯しま东 




•コネクタの向きにご注意 

USB コネクタは接続できる向きがミ央まっていま丸接続しにく 
い時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。 
誤った向きで無理に接続しようとずると、 USB ケーブルや 
USB ポートが破損ずるおそれがありまず， 


• USB ハブに接続ずる場合 

電源コンセントに接続していない USB ノ\ブ(モニターやキーボードにある USB ポートを含 
む)に接続ずる場合は、別売りの AC アダプター ( USB - ACADP 2) が必要となりま东 
本製品に AC アダプターを接続ずる時は、本製品をパソコンに接続していないが態で行ってく 
ださい。 


# •巧続ずるとエラーが表示される 

USB ポートの供給ずる電源が足りない 
可能性がありまず> 

別売りの AC アダプター 
( USB - ACADP 2) をお使いください。 


5ネリ期化します， 


(Mac OS X 10.4 〜 10. 5 ) 

本製品はご購入時、フォーマット済み （ 1パーテイシヨン、 FAT 32) です。 

そのままご使用いただけますが 、 Mac 0 S X のみでお使いの場合は、ネリ期化（フォーマット）することをおすすめします。 

•ネリ期化（フォーマット)する場合 

Mac OS 拡張（ジャーナリンがお式でネリ期化します。 

詳しい手順は、画面で見るマニュアルの [Mac 0 S X でのネリ期化 ]- [OS X 1 0.4 〜1 0.5 の場合]を参照してください。 

•ご購入時のまま （ FAT 32) でお使いになる場合 

裏面の [Mac 0 S X 10.4 〜 10.5 FAT 32 フオーマットでのご使用について]をご覧になり、次（手順 6) におすすみください。 


(Mac OSX 10 .1 〜10 .3 


〇本製品 （1-0 DATA HDPS-U Media ) を選びます。 〇 [パーテイシヨン]タブをクリックします。 



※画面は Mac OS X 10.3 .3 での例です。 


@初期化の設定を行います。 

■ボリュームの方式：1パーティション 
■フォーマット ： Mac OS 孤張 

または Mac OS 孤張(ジャーナリング) 

〇 [パーティション （0 K )] ボタンをクリックします。 

0 [パーテイシヨン]ボタンをクリックします。 

初期化が始まりまず， 


ぶ 初期化後、 W 下の画面 
が表示される場含があ 
りまず)臓ける]ボタン 
をクリックしまず。 


O A ちヴト した デ f ユク t な I Mje OS S でみ 
ないボ y ユームが SShTutf ， »込 A ない W 
V ユーム t 巧 t をに(？補化スクックレ* 
す.そた？トレた f ィスクで操けけ fctra 
けクリ3ウし ITi 


0こんな時には•- 


本製品が表示されない 


参本製品が表示されるまで時間がかかる場合がありまず， 
わラ数分お待ちください。 


クリック■お わ f か賊 …> »か化レづ 

※画面は Mac OS X 10.3 .3 での例です。 

この画面は表示されでからしばらく経つと消えてしまいまず。 
消えた可能性がある場合は、一度パソコンに接続している USB ケ 
ースレを巧き差ししてください。 


G 確認します。 

〇アイコンの確認 

八ードみスクのアイコンが増えていることを確認しまホ 

0 ランプの確認 

本製品の電源ランプが点灯していることを確認します 

〇異常音がしていないことの確認 

継続して異常な音がしていないことを確認してください。 


アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない場 
帝 ■ ! 合は、一度、パソコンに接続している USB ケーブルを巧 
き差ししてみてください。 

























































基本操作 


•本製品を使う上での操作について説日月します。 

- ■ 


【接続する】 

本製品はいつでも接続することができます。【使えるよろにする】の手順斗を参照し、本製品を接続してください。 


【取り外す】 

〇本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。 
a 本製品を USB ポートから取り外します。 



ボリュ- 


^を捨てる > 


段 



Mac OSX 10.4〜10.5 FAT 32 フオーマットでのご使用についで 


•本製品の出荷時が態 ( FAT 32 フォーマット)でそのままご利用いただけますが、下記にを意してください。 
■ FAT 32 フォーマットでご使用いただける 1 ファイルの最大サイズは 4 GB までです。 

■本製品をマウントする場合に時間がかかる場合があります 。 USB 2.0 接続で数十秒かかる場合があります。 

■Mac OS X のみでご使用いただく場合は 、 Mac OS 拡張フォーマットでご使用いただくことをお勧めします。 
フォーマット手順は画面で見るマニュアルを参照ください。 


本製品使用上のごミ主意 


•ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。 

•ご利用の本体との組み合わせにより、スタンパイ、休止、スリースサスペンド、レジュームなどの 
省電力機能はご利用いただけない場合があります。 

参本製品にソフトウェアをインストールしないでくださし、。 

0 S 起動時に実行されるプ□グラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア（ワープ□ソフト、ゲームソフトなど）が 
正常に利用できない場合があります。 

•化の USB 機器を使う場合は下記に注意してください。 

■本製品の転送速度が遅くなることがあります。 

■本製品を USB ハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンの USB ポートに接続してください。 
•本製品からの 0 S 起動はサポートされておりません。 

参 Mac OS と Windows では、フォーマットお式の違いにより併用することはできません。 

(Mac OSX 10.4 〜 10.5 で FAT 32 フォーマットで使用する場合を除く） 

•Mac OS X でコピーする際は、ファイルシステムの違いにを意してください。 

コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場含があります。 

その場含は、ファイル名は字や文字数）を変えてください。本製品を 「Mac OS 拡張 J で初期化して使うことをおすすめします。 

参本製品は1パーテイシヨンで使用することをおすすめします， 



アルについで 


【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。 

葬社ホームぺージのサポートライブラリより、 「 Mac 版画面で見るマニュアル」をクリックして、または 「 Mac 版画 
面で見るマニュアル」をダウン□ー ドしてご覧ください。 

^ http :// www . iodata . jp / support / product / hdps - u / 


Copyright に） 2008 1-0 DATA DEV に E，INC. All Rights Reserved. 












